Dr WŁADYSŁAW KII 


1 
przezywszy lat 56, po krótkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony św. Sakrament: | 


zasnął w Panu dnia 11 sierpnia 1941 r. w Krakowie. 


Zwłoki przewiezione będą do Krzeszowic. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Krzeszowicach na cmentarz miejscowy nastąpi w środę dnia If 


o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym żalu pozostali: 


zona i rodzina 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 14 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym w Krzeszowicac 


“HUM ANITAS. S. STAWO W i A K A Drukarnia Związkowa, Kraków, Mi AAA >. 
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